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Nr. 160 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN EIJSINK 

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 20 juni 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er wachttijden zijn bij de aangesloten instellingen van 
het Landelijke Zorgsysteem Veteranen; 

overwegende dat niet inzichtelijk is hoe lang veteranen moeten wachten 
op onder meer een gesprek voor intake, diagnose en de start van de 
meest aangewezen behandeling; 

van mening dat het van belang is dat veteranen tijdig passende zorg 
krijgen; 

verzoekt de Minister, in overleg met het LZV tot een centrale registratie 
van de wachttijden te komen en de Kamer hierover voor de begroting te 
informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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